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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


- (1) 


No . C7/14230/2013/ MCT. 


16th July 2013 . 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed with tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No . - 72/2013. 


Sl. No . 


Name of Equipments with Quantity 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 9 - 2013 , 3. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 - 9 - 2013 , 2 .30 മണി. 


Computer Stationery items 


Sticker Labels 100 X 48 - 1000 Boxes 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
11- 9 -2013 , 3 മണി. 


77 x 75 mm Paper Roll— 500 Roll 


7 x 10 x 1 part 120 GSM Single Colour Out 
Patient Card (O . P. Card) — 4 lakhs (1000 Nos. Per 


sheet ) 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്ര ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെ ന്റ ക ളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓ ഫീ സിൽ 
29 - 8 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാ ര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original 1,050. 

Duplicate 7 525. 
Last date and time for sale of tender form 
10 -9 -2013 , 3.30 p. m . 

- Last date and time of receipt of tender - 11- 9-2013, 2.30 
p . m . 

Opening date and time of tender - 11-9 -2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 29 -8- 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരു വ ന ന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
യി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


2 . 


5. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 72/ 2013 


കമ 
നമ്പർ 


The period for which the rates to be in firm -One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxs otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 
free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (where ever necessary ) neatly typed 
manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 3 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും അളവും 


കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റേഷനറി 


- 1 


സ്റ്റിക്കർ ലേബൽസ് 100 X 48 - 1000 പെട്ടി 


3 


77 X 75 എം. എം. പേപ്പർ റോൾ - 500 റോൾ 
7 x 10 X 1 പാർട്ട് 120 ജി.എസ്. എം. സിംഗിൾ കളർ 
- ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കാർഡ് ( ഒ . പി . കാർഡ്) - 4 ലക്ഷം 
- ( 1000 എണ്ണംഓരോ ഷീറ്റിലും) 


8 , 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 1,050. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 


9. 


10 . 


Tenders unsealed, unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 


11 . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
(t 100 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 30 - 8 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡിസ്പോസിബിൾസ് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പ് രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


12. 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


13 , 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers witnesses where ever 
necessary. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 124 / 2013 . 


14, 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 9 - 2013, 3 മണി. 


15. 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notice. 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. 

More details can be had from this office on 
working hours. 


17. 


- 18 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 -9 - 2013 , 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
10 - 9 -2013 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
- തുക (8 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ 

ത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 30 - 8 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയി രിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- (2) 
No, C2 / 7814/ 2013/ MCT. 

Ist August 2013. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the Disposibles required for 
the Nephrology Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as Tender Numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . - 124/2013 . 
Cost of tender form (inclusive sales taxes): 

Original 7 1,050 . 

Duplicate — 525. 
Last date and time for sale of tender form 
9 -9 -2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form - -10 -9 - 2013, 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 10 -9- 2013, 3 p . m . 


Quantity 


- No . 
- (1) 


Name of Items with 
Specification 

- (2 ) 


( 3 ) 


50 cans 


Reagent for cleaning Decalcifying 
Haemodialysis machine Citric 
Acid -1 - Hydrate Lactic Acid , 
Malic Acid (5L can ) 


50 cans 


Reagent for cleaning and Sterlising 
Dialyser and blood tubing Set — (5L can ) 
Hydrogenperoxide 21 % + Peracetic 
Acid 4 % + Acetic Acid 11 % 


- (1 ) 


| (2) 


| (3 ) 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11 -9 -2013, 
3 മണി. 


3 


10 Nos. 


10 Nos . 


Haemofilter for CVVHD - Surface area 
1.4m ? TMP 600 mm of Hg 
Plasma Filter -- Surface area .6m? TMP 
100 mm of Hg 
Biopsy gun -- 18Gx16 cm Sample notch 
18cm . penetration depth 22mm 


20 Nos. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ 
ത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 30 - 8 - 2013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
-- നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാ റാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Plastic Surgery Consumable 


Quantity 
(Nos.) 


- (1 ) 


Skin Hooks Single 


Skin Hooks Double Sharp 


Skin Hooks Double Blunt 


(3) 
No. C2/17404/2013/ MCT. 

- 1st August 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Consumables required for the Department of Plastic 
Surgery, Medical College, Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed, Tender Numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. --106/ 2013. 
Cost of tender form (inclusive Sales Taxes): 

Original 7 840 . 

Duplicate X 420 . 
Last date and time for sale of tender form 
10 - 9 - 2013, 3 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender form - 11- 9-2013, 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 11- 9- 2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 30 -8 -2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കൺസ്യൂമബിൾസ് 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 

കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 106 / 2013 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 840. 

ശരിപകർപ്പ് ? 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 10 - 9 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 - 9 - 2013, 2.30 മണി. 


Langenbeck Retractor Small 
Langenbeck Retractor Medium 
Langenbeck Retractor Large 
Doyens Abdominal Retractor 
Kilner skin retractor 185 mmb 
Doyens mouth gag 100mm 
Doyens mouth gag 120mm 
Doyens mouth gag 140mm 
Mollisons self retaining retractor 
(3 blunt prongs Wide 13mm, 1 / 2 " deep 
15mm total opening 65mm length 
135mm ) 

Micro Jewelers Forceps 6 " 
Adsons Forceps Toothed 150mm 6 " - 
Adsons Forceps Non Toothed 150mm 6 " 
Adsons Forceps Toothed 180mm 
Adsons Forceps Non Toothed 180mm 
Mosquito Forceps Straight 4 " 
Mosquito Forceps curved 4 " 

Mosquito Forceps Straight 6 " 
- Mosquito Forceps curved 6 " 


4 


4 


( 1) 


(2 ) 


2 
2 


Mayo hegar Needle Holder 180 mm 
Bozemann Needle Holder bayonet 180 mm 
Ryder Needle Holder 1.5mm 150mm length 
Cottle rasp 
Double action rasp 
Micro needle holder 
Jeweler s forceps straight 
Needle holder spring type without lock 

straight 
Micro scissors spring type 
Vessel dilator 
Vessel clamps double 2v 
Single clamps 2a 
Single clamp 2v 
Naso Fix Custom cut for nose 


100 


Mc Indoes Forceps Toothed 
Mc Indoes Forceps Non Toothed 
Metzenbaum Scissors 150mm curved 
Metzenbaum Scissors 150mm " Straight 
Metzenbaum Scissors 200mm straight 
Metzenbaum Scissors 200mm curved 
Iris Scissors Straight 115 mm 
Iris Scissors Curved 115 mm 
Mayo Scissors Straight 185mm 
Mayo Scissors Cd 185mm 
Tenotomy Scissors Straight 115mm 
Tenotomy Scissors curved 115mm 
Dressing Scissors 150mm 
Micro Adsons Forceps Plain 150mm 
Micro Adsons Forceps Toothed 150mm 
BP Knife Handle No. 7 
BP Knife Handle No . 3 with round handle 
BP Knife Handle No. 3 
BP Knife Handle No. 4 
Towel Clips 
Osteotome 5mm 
Osteotome 10mm 
Allis Forceps 5" 
Cheatle Forceps 
Sponge Holding Forceps 
Liga Clip Applicator 
Giggle Saw Handle 
Kilner Mouth Gag pediatric with 3 blades 
Needle Holder 7 " 
Needle Holder 6 " . 
Watsons Skin Graft Handle in an 
Autoclavable Box 
Joseph Skin Elevator 
Aufricht Retractor narrow 160mm 
Aufricht Retractor wide 160mm 
Asch forceps left 220mm 
Walscham forceps left 210mm 
Walscham forceps RT 210mm 
Farabeuf raspatory Curved 140mm 
Farabeuf raspatory straight 140mm 
Bone cutter 
K -wire introducer 
Mayo hegar Needle Holder 200mm 
Mayo hegar Needle Holder 150mm 


No. C1 /16180 /2013 /MCT. 

13th August 2013 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for the PIPMS, Medical 
College, Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed , tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. — 75 /2013 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original 420 . 
Duplicate — * 210 . 


Last date and time of sale of tender form 12 -9 - 2013, 
2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
13-9- 2013 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 13 -9 - 2013 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 26 - 8 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
1 . 009). 1 . 290. 2005 . wgpôşoongcelonoucojov 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
LOJMmulgové , ooWonod GoIG33 , 01020MM001100 -695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 75 / 2013 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ? 420. 


ശരിപകർപ്പ് ? 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 9- 2013, 2.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 9 - 2013, 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 9- 2013 , 
3 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക (3 50) അധികമായി 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 26 - 8 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (Werever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 1 100 Kerala -non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsignd or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
| 11.· Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines , Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specification of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirments in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of the such 

of the tenderers or his authorized representative 
W 

- 

h 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
| 18. More details can be had from this office on working 

| hours . 


LIST OF ITEMS 


Items with Specification 


Quantity Nos. 


No. 


1 


Electronic Balance - Range : 1mg 
to 100 gms 
Pan diameter- 150 - 160 mm 
Fluorescent display Auto power 
off function sensitivity 0. 1 mg 
Common Balance - 
Refrigerator 
Autoclave — Vertical, 18" diameter, 
4000 watt heating coil stainless 
steel, perforated tray, digital 
display, made up of heavy gun 
metal with double safety valve 
with spare heating coil 
Pressure Cooker 7 L 


5 


- ( 5) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ? 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 9 - 2013, 2.30 മണി. 


No, C1/ 16338/ 2013/ MCT. 

13th August 2013 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items for CPS , 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed as tender numbered and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 73/2013 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 13 - 9- 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13- 9-2013 , 
3 മണി. 


No. 


Details of Items 


Quantity (Nos.) 


5 


Split Air Conditioner ( 1.5 ton 
capacity, CFC free ) 

Stabiliser (1KV Capacity ) - 
Cost of tender form (inclusive of VAT ): 

Original 7 420. 
Duplicate - 3 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക (t 50 ) അ ധികമായി 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 26 - 8 - 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


Last date and time of sale of tender form 
12 - 9- 2013 , 2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
13 -9 - 2013, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender - 13- 9 - 2013 , 3 p . m . - 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 
upto 3 p . m . on working days. Tender form will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 9 50 ) is sent by way of 
Money Order in favour of The Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 26 -8 - 2013 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർ മ സ ട്ടി ക്ക ൽ സയൻ സസ് 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മാ യ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 73/ 2013 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 1 100 Kerala- non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (one percetage ) of the total 

cost of the articles quoted for, can be remitted by 
way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


സ്പിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷനർ 
(1.5 ടൺ കപ്പാസിറ്റി, 
സി.എഫ്. സി ഫ്രീ ) 
സ്റ്റെബിലൈസർ 
( 1 കെ . വി. കപ്പാസിറ്റി) 


2 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ വാട്ടർ 
D38 (4 nuomo) & cogo styjólood (2 agomo) 21oomo 
ചെയ്യു ന്ന തിന് തയ്യാ റു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


BOSH08 M 


1,60,000 . 


MIOOLB01101% . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted 

without superscription as specified are liable to be 

rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicins, Surgicals and materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirements in the tender notice . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on working 

hours . 


3ốneloo) ô “ 304e1bm5 molô 05 / 13 - 14 / molog) ông .” 
എന്നു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട തും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
GAIG33 , Belg19 00 Olejommml8 12 -9 - 2013 QUAIŠ 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
12- 9-2013 4 omloš Moonm0D0DM2. Bdrelon 
GD50mlog vel * 420 -0 Argl^ * 210 - 0 Brom . 
jodgm Bomomlohm 0001 11- 9-2013 Aš 4 om . 
തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനു മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
BOJNIM 01001 4 -9- 2013 . Mje108 elsloomonm / 3308 
* 50 CUBOVÝ OmloooðWO BOVCOM 05m .601 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


Government College of Nursing, 
Alappuzha . 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


No . C1/1408/2013 /MCHV. 


31st July 2013 


Sealed tenders in the prescribed format are invited for 
the purchase of ECG Paper (BPL - 108 DIGI)-13000 Rolls for 
the use in Government T . D . Medical College Hospital , 
Vandanam , Alappuzha. Estimated cost is about 5 ,00 ,000 
(Rupees Five lakhs only ). 


TENDER NOTICE 

[No. 05/13 -14/CNA] 
No. C1/865/ 13/CNA . 

24th July 2013 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
“ Water Cooler & Water Purifier” for Government College 
of Nursing , Alappuzha. The tender should be 
superscribed “ Tender No. 05 / 13 - 14 / CNA for the Supply of 
Water Cooler ( 4 Nos.) & Water Purifier ( 2 Nos.)” and 
addressed to the Principal, Government College of 
Nursing, Alappuzha. Approximate Cost 1, 60 , 000 , 
EMD 1 % . The last date fixed for the receipt of tender is 
at 3 p . m . on 12 - 9 - 2013 and opening is at 4 p . m . on 
12 - 9 - 2013 . Sale of tenders will be closed on 
11 - 9 - 2013 at 4 p . m . The cost of tender is * 420 and 
duplicate copy is * 210 . The tender form is not 
transferable . Money Order will be accepted towards cost 
of tender form till 4 - 9 - 2013 . * 50 should be sent 
additionally if needed by post. More details can be had 
from the office of the undersigned on all working days . 


Tender No. C1/ 1408/2013/MCHVA dated 31- 7 -2013 and 
due date should be superscribed on the envelope 
at each tender. Tender should be addressed to the 
Superintendent, Medical College Hospital , Vandanam , 
Alappuzha. Last date of receipt of tender is 25-9 - 2013 at 
3 p . m . Late tenders will not be accepted at any cost. The 
tender will be opened on 25 - 9 -2013 at 3 .30 p . m . in the 
presence of tenderers or their authorised representatives 
who may be present at that time. Intending tenderers may 
obtain the tender form from the Office of the 
Superintendent, MCH , Vandanam , Alappuzha on or before 
24-9 -2013 at 3 p . m . 


ers 


Price of tender form : 


TENDER NOTICES 


Original _ 3 1,000 + 5 % VAT. 


(1) 


Duplicate 


X 500 + 5 % VAT. 


No. C1-5636/2013/ MCTCR . 


24th May 2013 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Medical College, Thrissur. 


The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth * 100 and E . M . D . of 1 % 
of the cost by way of Demand Draft addressed to the 
Superintendent, Government T. D . Medical College 
Hospital, Vandanam , Alappuzha. The rules applicable to all 
tenders will be applicable to this tender also . 


- St . 


Tender No. and 
Name of item 


Name of 
Department 


| No. 


| 1 33 /2013/ MCTCR Cold Room ( 1) 


Micro 


Any further information regarding this can be 
obtained from this office during office hours. 


Biology 


Cardiology 


- ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 
യിലേക്ക് ഇസിജി പേപ്പർ - 13000 റോൾ ( ബി പി എൽ- 108 
ഡിഐ ജിഐ ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള 
വരിൽനിന്നും സീൽവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Neurology 


Pathology 


2 34 /2013/ MCTCR Biphasic Detrebi 

| lator (1) 
3 35 /2013/MCTCR — Digital EEG Machine 

(1 No.) 
4 36/2013/ MCTCR - Automated Blood Cell 

| Counter (1 No.) 
5 37/2013/MCTCR — Fully Mannual 

microtome (1 No.) 
- 6 38/2013/ MCTCR - Automated Blood 

coagulation analyzer 


ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശ മൂല്യം ? 5,00,000 (അഞ്ചു ലക്ഷം 
രൂപ മാത്രം). 


Pathology 


Pathology 


ENT 


ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത്ദർഘാസ് നമ്പർ സി1/ 1408/ 2013 / 
എം . സി .എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ തീയതി 31- 7 - 2013 എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 25 - 9 -2013 പകൽ 
3 മണിക്ക്മുമ്പായി ആഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്ന തല്ല. ദർഘാസുകൾ 25 - 9 - 2013 പകൽ 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാ രു ടെ യോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


7 39/2013/MCTCR — ENT OPD Unit 

(1 No.) 


- 8 40 /2013/ MCTCR - Harmonic Scalpel Urology 
and vessel sealant 

(1 No.) 
9 41/2013 /MCTCR — Low vision Aid Ophthalmology 

- (1 No.) 


Cost of tender form : 


- ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
? 1,000 - 5 % വിൽപ്പന നികുതിയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 
? 500 - 5 % വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 24 - 9 - 2013 പകൽ 
3 മണിക്ക് മുൻപായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം 
വില യുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേ ണ്ട തു മാ ണ്. 
എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. 


Original 7 2 ,100 for Sl. No . 1 ; 7 630 for 
Sl. Nos. 2 , 6 ; 7 1, 680 for Sl. No. 3 ; 7 1 , 050 for 
Sl. Nos. 4, 5, 7, 9 and 3 2 , 415 for Sl. No. 8 . 


- Duplicate X 1, 050 for Sl. No . 1 ; 3 315 for 
Sl. Nos. 2 , 6 ; 7 840 for Sl. No . 3 ; 3 525 for 
Sl. Nos. 4, 5, 7, 9 and 3 1,208 for Sl. No. 8. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപ്രതി അധികാരി 
കളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- Closing date and time of tender sale by M. 0 . 
31- 8- 2013, 4 p . m . 


Government T . D . 

Medical College Hospital, 
Alappuzha. 


| ( Sd.) 
Superintendent. 


Closing date and time of tender sale by cash 
10 -9- 2013 , 4 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


Last date and time for receipt of sealed tender 
11 - 9- 2013 , 1 p . m . 


- Opening date and time of tender - 11 - 9 - 2013 , 
2.30 p. m . 


അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1 - ന് ? 2, 100 , കമനമ്പർ 2 - നും 
6 - നും 1 630 , കമനമ്പർ 3 - ന് ? 1, 680, ക്രമ നമ്പർ 8 - ന് 
? 2,415 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ? 1,050. 

- പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 1, 050, കമനമ്പർ 2 - നും 
6 - നും 1 315 , ക മ ന മ്പർ 3 - ന് ? 840 , ക മ ന മ്പർ 8 - ന് 
X 1, 208 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ? 525. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 31- 8- 2013 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 10 -9 - 2013, 4 മണി. 


The tender forms and further details such 
as specifications and general conditions etc . can be had 
from the Office of the Principal , Medical College, Thrissur, 
M . G . Kavu . Those who wish to get the tender form by 
post should send 3 50 extra by Money Order towards 
postage charge for each tender. The tender should 
submit tenders along with an agreement duly executed on 
Kerala Stamp Paper worth ? 100 and EMD @ 1 % of total 
cost of item tendered for. The tender without agreement 
and EMD for required amount and incomplete tender 
forms will be rejected outright. The total cost of item 
tendered for should be specified clearly for arriving EMD . 


ദർ ഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 9 - 2013, 1 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 
11 - 9 - 2013, 2 .30 മണി. 


- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, എം. ജി. കാവ് 
680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ ? 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ 
ദർഘാസിനും ചേർത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക കരാർ ? 100- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


കമ 


ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


നമ്പർ 


(2) 


| No , C2 - 7444/ 13 / MCTCR . 

7th August 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Anaesthesiology Department Medical College , Thrissur. 


SI.. 


Tender No . and 
Name of the equipment 


No. 


1 33/ 2013 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. 

മെകോ 
കോൾഡ് റൂം (1) 

ബയോളജി 
2 34 /2013/ എം . സി . ടി . സി . ആർ. - കാർഡിയോളജി 

ബിപ്ഹാസിക് സെഫിബിലേറ്റർ ( 1) 
3 35/ 2013 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. ന്യൂറോളജി 

ഡിജിറ്റൽ ഇ . ഇ . ജി മെഷീൻ (1) 
4 36 /2013 / എം. സി . ടി . സി . ആർ. പത്തോളജി 

ആട്ടോമാറ്റഡ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ടർ (1) 
5 37 /2013 / എം . സി. ടി. സി. ആർ. പത്തോളജി 

ഫുള്ളിമാന്വൽ മൈക്രോം ടോം ( 1) 
6 38 /2013/ എം . സി. ടി. സി. ആർ. പത്തോളജി 

ആട്ടോമാറ്റഡ് ബ്ലഡ് കോഗുലേഷൻ 

അനലൈസർ ( 1) 
7 39/2013/ എം. സി. ടി. സി. ആർ. - ഇ . എൻ. ടി. 

ഇ . എൻ. ടി. ഒ. പി. സി. യൂണിറ്റ് (1) 
8 40 /2013 / എം . സി. ടി. സി. ആർ. യൂറോളജി 

ഹാർമോണിക് സ്കാൽപെൽ ആന്റ് 

വെസ്സൽ സീലാന്റ് 
9 41/ 2013 / എം . സി . ടി. സി. ആർ. ഓഫ്ത്താൽ 
ലോവിഷൻ എയ്ഡ് (1) 

മോളജി 


- 1 17/2013 - 14/ MCTCR - Combined Spinal epidural set 

2 18/2013- 14/ MCTCR Insulated needle 
3 19 /2013 - 14 /MCTCR — Double Lumen Catheters 
4 20 / 2013 -14 /MCTCR — Triple Lumen Catheters 
5 21/2013- 14 /MCTCR - RAE Oral and nasal tubes 

6 22/2013 -14/ MCTCR - Elsastometric Ambulatory Pump 
- 7 23 /2013 -14/ MCTCR - Isotonic and Plasma adapted 

Crystalloid 


Cost of tender form : 


Original 1,050 for Sl. Nos . 1 to 6 and 3 630 

for Sl. No. 7 . 
- Duplicate _ 3 525 for Sl. Nos. 1 to 6 and 
3 315 for Sl. No . 7. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
24 - 9 - 2013 , 3 മണി. 


Closing date and time of tender sale by M . 0 . 
11 -9-2013 , 4 p . m. 

Closing date and time of tender sale by cash 
23-9- 2013, 4 p. m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
24-9-2013 , 1 p . m. 

- Opening date and time of tender - 24 - 9 -2013 , 
3 p . m . 

The tender forms and further details such 
as specification and general conditions etc. can be had 
from the office of the Principal, Government Medical Col 
lege , Thrissur- 680 596 . Those who wish to get the 
tender form by post should send 3 50 extra by Money 
Order towards postal charge for each tender . 


- ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടു തൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം. ജി. കാവ്-680 596- ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാ ലിൽ ആ വശ്യ മു ള്ള വർ 8 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡ്റായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


- ത്യശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെ 
പറ യു ന്ന ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത ര ണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


1 17/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. - കമ്പയിൻഡ് സ്പൈനൽ 

എപിഡ്യൂറൽ സൈറ്റ് 
2 18 /2013 - 14/ എം . സി. ടി. സി. ആർ. - - ഇൻസുലേറ്റഡ് നീഡിൽ 


3 19 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ഡബിൾ ലൂ മ ൻ 

കാത്തറ്റേഴ്സ് 
4 20 / 2013- 14/ എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ടിപ്പിൾ ലൂ മൻ 

കാത്തറ്റേഴ്സ് 
5 21/2013- 14/ എം . സി . ടി . സി.ആർ. - ആർ. എ . ഇ . ഓറൽ & 

നാസൽ ട്യൂബ്സ് 
6 22/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. -- ഇലാ സ്റ്റോ മെട്രിക് 

ആമ്പുലേറ്ററി പമ്പ് 
7 23 / 2013 - 14 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - ഐസോടോണിക് & 

പ്ലാസ്മ അഡാപ്റ്റഡ് ക്രിസ്റ്റലോയ്ഡ് 


TENDER NOTICES 

- (1) 
No . CA / 61 /2013/ MCC. 

17th July 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufactures or authorized 
distributors for the purchase of Automated Blood Cell 
Counter (2 Nos.) for the Sickle Cell Disease Project at 

Medical College , Kozhikode . The envelop containing 
the tenders should be superscribed as " Tender 
No. CA /61/ 13 /MCC for the supply of Automated Blood 
Cell Counter" due on 13 - 9 -2013, 11 a. m . and should be 
addressed to the Principal,Medical College, Calicut-673 008 . 
Belated tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened on 13 -9 - 2013 at 11. 30 a. m . in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers can obtain tender 
forms directly or by on registered post on payment by 
money order from the Principal , Medical College , Calicut. 
Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth * 50 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. 

Tender No . - CA/ 61 /13/ MCC . 
Estimate cost 7 10 Lakhs. 
Cost of tender form : 

Original 2,100 . 
Duplicate 7 1,050 . 

By post _ 7 2,150 . 
Closing date and time of sale of tender form by 
post - 6 - 9- 2013, 2 p . m . 

Due date and time for receipt of tender - 13- 9- 2013 
| 11 a . m . 

Date upto which the rates are to be firm - 31- 3- 2014. 

Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only. The tenders without the required Earnest 
Money Deposit and Agreement and not satisfying other 
tender conditions are liable to be rejected without any 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 


അസ്സൽ -- കമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 7 1, 050 , 

ക്രമനമ്പർ 7- ന് ? 630. 
പകർപ്പ് – ക മ ന മ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 7 525 

ക്രമനമ്പർ 7 - ന് ? 315. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 11 - 9 - 2013, 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 9- 2013, 4 മണി. 


- ദർ ഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 9 - 2013, 1 മണി. 


notice . Tender forms are not transferable. Cheque , 
Draft, Postage stamps etc. will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Duplicate copy of tender form 
can be obtained on payment. Further details can be had 
from the Office of the Principal, Medical College , Calicut 
during the working hours. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക്ഓട്ടോമേറ്റഡ് 
ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ടർ ( 

രണ്ടെണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
ലേക്ക് മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

- ദർഘാ സു കൾ അതാത് മേലെ ഴു ത്തോ ടു കൂടി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 13- 9 - 2013 - ന് 
രാവിലെ 11.30- ന് ദർഘാസുകാരന്റെ യോ , അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - സി. എ . 61 /13 / എം . സി . സി. 
അടങ്കൽ തുക ? 10 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ X 2,100. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 1, 050. 
തപാൽ വഴി 7 2,150 . 


should be superscribed with tender number and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode. Belated tenders will not be accepted. Each 
tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of the total cost of 
items tenderd for. Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala on request along with the remittance of * 
150 by Money Order taken in favour of Principal, 
Government Medical College , Kozhikkode. Specimen 
copy of the agreement is annexed with the tender form . 
Rates should be quoted in Indian Rupees only. All the 
taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 


| SI. 


No . 


Department 


Tender No. and 
Name of the Items 
with Approximate Cost 

(2 ) 


തപാൽ വഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 6 - 9- 2013 , 2 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 9 - 2013 , 11 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13-9- 2013 , 
11 .30 മണി. 


1 S1/11371/ 2013/MCC — Coronary Vascular CVTS 
- Set (1 No.) - 

R 7 Lakh 
2 S1 /11372 /2013/ MCC - Electrical Drill Neuro 

System for 
Scull surgery 
base & spine Surgery 

(1 No .) 
? 25 Lakh 
- 3 S1 /11374/2013/ MCC _- Vedio Laproscopy Gastroente 
- System (1 No .) - rology 

3 15 
Lakh 
- 4 S1 /11375 /2013 / MCC - Anaesthesia Anaesthe 
- Ventilator (2 Nos.) siology 

3 4 Lakh 

S1 /11376/ 
2013/MCC — Entonox Delivery 

Anaesthe 
System (1 No.) — siology 

3 3 Lakh 
6 S1 /11378/2013/ MCC - Partial Weight PM & R 

supporting 
Harmless 
System (1 No.) 

3 7 .5 Lakh 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങളുടെ വില യായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. { 50 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്രതത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1% നിരതദ്രവ്യത്തോടു 
കൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


7 S1 / 11381 / 2013/ MCC - Elisa Washer 

with Printer 
and UPS ( 1 No.) — 


Transfution 
Medicine 


No. S1 -11371 /2013/ MCC. 

17th July 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Various Medical Equipments to 
Various Department of Govt. Medical College, Kozhikode 
as per list appended . Tender forms and details of tender 
can be had from the Office of the Principal, Govt. Medical 
College, Kozhikode on payment of tender cost . Tender 


3 3 Lakh 


8 S2 / 11383 / 2013 / 

MCC — Portable Ventilator 

- (1 No.) 4 Lakh 
9 S2/11384 /2013 /MCC — Modular Mortuary 

cold Chamber ( 1 No.) - 


Anaesthe 
siology 
Anatomy 


3 2 . 5 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Ophthal 
mology 


Closing date and time of sale of tender form 
23 - 9-2013, 3 p. m . 

Due date and time for receipt of tender 
| 24- 9- 2013 , 4 p . m . 

- Due date and time opening of tender - 25 - 9 - 2013 , 
| 11 . 30 a . m . 


Medicine 


Medicine 


| 11 S2/11386/2013/ MCC --Eye Bank Specular 

- Microscope (1 No.) -- 

3 18 .5 Lakh 
| 12 S3/11388/2013/ MCC - Non Invasive 

Ventilator with 
CPAP & BIPAP ( 3 Nos.) 

3 6 Lakh 
13 S3 /11389 /2013/MCC — Insulin Pump with 

- CGMS (1 No.) - 

3 3 .75 Lakh 
14 S3 / 11390 /2013/MCC — Ultrasound Machine 
Palmonary 
( 1 No.) 12 Lakh Medicine 
15 S3 /11391/2013/MCC - LED Operation 

Theatre Light without 
Camera (1 No.) 
7 5 Lakh 


Date up to which rates are to be firm — 31- 3 -2014 . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tender will be opened in the 
presents of the tenderers or their authorised 
representatives, as scheduled . 

SPECIAL CONDITIONS 


ENT 


16 S4/11392/2013 / MCC - Iron Chamber Nuclear 

survey meter (1 No .) -- Medicine 

3 2 . 5 Lakh 
17 S4/11393/2013/ MCC - Laproscopic Hand Surgery 

Instrument Set ( 1 No.) — 

7 6 Lakh 
18 S4 /11394/2013 /MCC — Mortuary Table Forensic 

- (I No.) X 4 Lakh - Medicine - 


The brochure issued by the manufacturer in 
original should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 
own cost, if requested . 
Warranty: minimum 2 years . 
AMC and CAMC: minimum 5 years . AMC and 
CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
- 5, No advance payment will be made. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വകുപ്പുകളിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Cost of tender form : 

Original 3 1, 470 for Sl . Nos . 1, 6; 1 3,990 for 
Sl. No . 2 ; 3 2 ,300 for Sl. No. 3 ; 7 840 for 
Sl . Nos. 4 , 8 , 13 , 18 ; 7 630 for Sl. Nos . 5 , 7 , 10 ; 
3 525 for Sl . Nos. 9, 16; 3 2 ,940 for S1. No. 11; 
7 1 ,260 for Sl. Nos. 12 , 17 ; X 1, 890 for Sl. No. 14 and 
3 1,050 for Sl. No. 15. 


| ( 3 ) 


- Duplicate 7 735 for Sl. No . 1 ; 3 1, 995 for 
Sl. No . 2 ; 7 1 ,260 for Sl . No. 3 ; 1 420 for 
Sl. Nos. 4, 8, 13, 18 ; 1 315 for Sl. Nos. 5, 7, 9, 10 , 16 ; 
3 840 for Sl. No . 6 ; 3 1, 470 for Sl. No . 11 ; 7 630 for Sl. 
Nos. 12 ,17; 7 945 for Sl . No . 14 and 3 525 for 
Sl. No. 15 . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നമ്പർ 

ഏകദേശ ചെലവും 

(2 ) 
- 1 എസ്.1/11371/ 2013/ എം. സി . സി. - സി. വി. ടി.എസ്. 

കെറോണറി വാസ്കലർ സൈറ്റ് 
(1 എണ്ണം) { 7 ലക്ഷം 
എസ് .1/ 11372 / 2013 / എം . സി. സി . ന്യൂറോസർജറി 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിൽ സിസ്റ്റം 
ഫോർ സ്കൂൾ ബേയ്സ് ആന്റ് 

പൈൻ സർജറി (1 എണ്ണം) 
25 ലക്ഷം 


- 3 


- By Post 7 1, 520 for Sl. Nos. 1 , 6; 3 4, 040 for 
Sl. No. 2 ; } 2 , 415 for Sl . No . 3 ; 1 890 for 
Sl. Nos. 4, 8 , 13 , 18 ; X 680 for Sl. Nos . 5, 7 , 10 ; 
7 575 for Sl . Nos. 9, 16 ; 3 2, 990 for Sl. No. 11; 3 1 ,310 
for Sl. Nos. 12, 17 ; 3 1, 940 for Sl. No . 14 and 3 1, 100 for 
Sl. No. 15 . 


ഗ്യാസ്ട്രോ 
എൻട്രോളജി 


എസ് .1/ 11374/ 2013 / എം . സി. സി . 
വീഡിയോ ലാപ്പറോസ്കോപ്പി 
സിസ്റ്റം ( 1 എണ്ണം) - ? 15 ലക്ഷം 
എസ് .1/11375 / 2013/ എം . സി. സി . - 
അനസ്തേഷ്യാ വെന്റിലേറ്റർ 
(2 എണ്ണം) - X 4 ലക്ഷം 


അന്തേ 
ഷോളജി 


Closing date and time of tender form by post 
12-9 -2013, 3 p . m . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 2) 


( 3 ) 


അന 
ഷോളജി 
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സർജറി 


5 എസ് .1/11376/2013 / എം . സി. സി . - 
എന്റനോക്സ് ഡെലിവറി 

സിസ്റ്റം (1 എണ്ണം) - 3 ലക്ഷം 
6 എസ്.1/ 11378/2013 / എം . സി . സി . - 

പാർഷ്യൽവെയ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് 
ഹാന്റ്ലെസ് സിസ്റ്റം (1 എണ്ണം ) - 
? 7.5 ലക്ഷം 


എസ് .4/ 11393 / 2013 / എം . സി . സി . - 
ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് ഹാന്റ് 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സെറ്റ് (1 എണ്ണം) - 
? 6 ലക്ഷം 


പി . എം. ആർ. 


18 എസ്. 4/ 11394/ 2013/ എം . സി . സി . - ഫോറൻസിക് 
മോർച്ചറി ടേബിൾ (1 എണ്ണം) - മെഡിസിൻ 

3 4 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 6 ഇവയ്ക്ക് ? 1,470, ക്രമനമ്പർ 
2 - ന് ? 3,990, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 2,300, ക്രമനമ്പർ 4, 8, 13, 
18 ഇവയ്ക്ക് ? 840, കമനമ്പർ 5, 7, 10 ഇവയ്ക്ക് ? 630 , 
ക്രമനമ്പർ 9, 16 ഇവയ്ക്ക് ? 525, ക്രമനമ്പർ 11 - ന് ? 2,940, 
ക മ ന മ്പർ 12 , 17 ഇവയ്ക്ക് 1 1, 260, ക മ ന മ്പർ 14 - ന് 
1,890, ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 8 1,050. 
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പകർപ്പ് ക മ ന മ്പർ 1 - ന് ? 735, കമനമ്പർ 2 - ന് 
ൽ 1, 995 , ക മ നമ്പർ 3 - ന് ? 1,260 , ക മ ന മ്പർ 4 , 8 ,13 , 18 
ഇവയ്ക്ക് ? 420 , ക്രമനമ്പർ 5, 7, 9, 10, 16 ഇവയ്ക്ക് ? 315, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് ? 840 , കമനമ്പർ 11 - ന് ? 1,470, ക്രമനമ്പർ 
12, 17 ഇവയ്ക്ക് ? 630 , കമനമ്പർ 14 - ന് ? 945, കമനമ്പർ 
15 - ന് 3 525. 


7 എസ്.1/ 11381/2013 / എം . സി. സി . - ട്രാൻസ്പഷൻ 

എലിസ വാഷർ വിത്ത് പ്രിന്റർ മെഡിസിൻ 
ആന്റ് യു . പി . എസ്. ( 2 എണ്ണം) - 
3 3 ലക്ഷം 
എസ് .2/ 11383/2013/ എം. സി. സി. - അന്തേ 
പോർട്ടബിൾ വെന്റിലേറ്റർ 

ഷോളജി 
(1എണ്ണം) ? 4 ലക്ഷം 
എസ് . 2/11384/ 2013 / എം . സി . സി. - അനാട്ടമി 
മോഡുലാർ മോർച്ചറി കോൾഡ് 

ചേമ്പർ (1എണ്ണം) - 2.5 ലക്ഷം 
10 എസ്.2/11385/ 2013/ എം. സി. സി. - നെഫോളജി 
ആട്ടോമാറ്റിക് സെക്ടർ ഫോർ 

പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് 

(1എണ്ണം) { 3 ലക്ഷം 
11 എസ് .2/ 11386 / 2013/ എം. സി . സി. - ഒഫ്താൽ 

ഐ ബാങ്ക് സെക്കുലർ മോളജി 
മൈക്രോസ്കോപ്പ്( 1എണ്ണം) - 

? 18.5 ലക്ഷം 
12 എസ് .3 /11388 / 2013/ എം . സി . സി. - മെഡിസിൻ 

നോൺ ഇൻവസീവ് വെന്റിലേറ്റർ 
വിത്ത് CPAP ആന്റ് BIPAP 

(3 എണ്ണം) { 6 ലക്ഷം 
13 എസ്.3 / 11389/2013 / എം . സി. സി . - മെഡിസിൻ 

ഇൻസുലിൻ പമ്പ്വിത്ത് CGMS 
(1 എണ്ണം) ? 3.75 ലക്ഷം 
- എസ്.3/ 11390 / 2013/ എം . സി . സി. - പൾമനറി 
അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷിൻ (1എണ്ണം) മെഡിസിൻ 

7 12 ലക്ഷം 
എസ്.3/ 11391/ 2013 / എം . സി. സി . - ഇ . എൻ. ടി. 
എൽ. ഇ . ഡി. ഓപ്പറേഷൻ 
തീയേറ്റർ ലൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് 
ക്യാമറ (1 എണ്ണം) - ? 5 ലക്ഷം 


- തപാൽ വഴി – ക മ ന മ്പർ 1, 6 , ഇവയ്ക്ക് ? 1,520 , 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 4,040 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 3 2,415 , ക്രമനമ്പർ 
4 , 8, 13 , 18 ഇവയ്ക്ക് ? 890 , കമനമ്പർ 5, 7 , 10 , ഇവയ്ക്ക് 
ൽ 680 , കമനമ്പർ 9, 16 ഇവയ്ക്ക് 1 575, കമനമ്പർ 11- ന് 
? 2,990 , ക്രമനമ്പർ 12 , 17 ഇവയ്ക്ക് ? 1,310 , കമനമ്പർ 14 - ന് 
ൽ 1,940 , ക്രമനമ്പർ 15 - ന് ? 1, 100. 


തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 12- 9 - 2013, വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23 - 9 - 2013 , വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും 24 - 9- 2013 , 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 9 - 2013 , രാവിലെ 11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2014. 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജാഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( 0495 - 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേര ള മു ദ പ്പ ത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്തതുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
ത്തിനുപുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 
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- 


എസ് .4 /11392 / 2013 / എം . സി. സി . 
അയേൺ ചേമ്പർ സർവ്വ 
മീറ്റർ (1എണ്ണം) { 2.5 ലക്ഷം 


ന്യൂക്ലിയർ 
മെഡിസിൻ 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത് 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപ യി 
ലായിരിക്കും. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം, മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാ 
സുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 


Last date of sale of tender form by post — 7-9- 2013. 

Due date and time for receipt of tender - 12- 9 -2013, 
- 11 a. m . 

Date and time of opening of tender - 12 - 9 - 2013 , 
11 . 30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31-3 -2014 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College , Kozhikode , 
Kerala, India, Pin-673 602. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal , Medical College , Kozhikode 
during working hours ( Phone: 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth ൽ 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request, along with the remittance of 3 150 (Rupees one 
hundred and fifty only ); (* 100 towards the cost of 
Stamp Paper and * 50 as incidental charge) by Money 
Order taken in favour of Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode . Specimen copy of the agreement to annexed 
with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading, Unloading , Erection and Commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് - - 2 വർഷം. 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി ( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ വ ശ്യ മെ 

- ൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


( 3) 


No . S4/12051 / 2013 / MCC. 

25th July 2013 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
froms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Students Monocular 
Microscope — 10 Numbers to the Department of 

Microbiology , Medical College, Kozhikode, Kerala , 
India . 


Superscription Tender Number — S4 / 12051/ 2013 /MCC 
for the supply of Students Monocular Microscope 
10 Numbers to the Department of Microbiology . 
| Estimated cost Y 1 ,50, 000. 
Cost of tender form : 

Original 7 416 . 

By Post 7 456. 
Last date and time for sale of tender form — 11- 9 -2013 , 
3 p . m . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC: Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made. 

- കോഴി ക്കോ ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെകാ 
ബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് സ് മോണോക്കുലർ 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് - 10 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


നിബന്ധനകൾ 


മേലെഴുത്ത് - ദ ർ ഘാ സ് നമ്പർ എസ്. 4 / 12 015 / 13 / 
എം . സി . സി . മെകാ ബയോള ജി വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് 
സ്റ്റുഡന്റ് സ് മോണോക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് - 10 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


1. 


അടങ്കൽ തുക് - 1,50,000. 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


3. 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം തനത് 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗ്രവാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആവ ശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 416 . 


തപാൽ വില ? 456. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- 7 - 9 - 2013 . 


-- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി-- 11- 9 -2013. 


Office of the Principal, 
Govt.Medical College , 
Kozhikode. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 9 - 2013, 11 മണി. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 9 - 2013 , 11.30 മണി. 


TENDER NOTICES 


(1) 


- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കു ന്ന തിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാ ണ് 
( 0495 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


No. S2-6625/2013/ HDS. 

| 30th July 2013. 
Sealed tenders in the prescribed Proforma are invited 
for the supply of the consumables for the use of HDS 
Cath Lab through running contract for the ensuing one 
year. 

Superscription Tender Number — S2 -6625/13/HDS . 

E . M.D1 %. 
| Price of tender (in duplicate ) ST Cash only/ Money 
Order - 3 2 ,497. 

Date and time for close of sale of tender forms — 
- 10 -9- 2013, 3 p . m . 

| Date and time of receipt of tender - 11 -9 -2013 , 5 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 12- 9 - 2013 , 
12 Noon . 


Date upto which rates are to be firm — 30 - 9 - 2014 . 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവെറേ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode- 8 . 


-- വൈകി ലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പ്രതം, മറ്റ് ദ ർ ഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പ് കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണി യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
എച്ച്. ഡി. എസ്. കാത്ത് ലാബിലേക്കുള്ള കൺസ്യൂമബിൾസ് 
സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് 
പ്രകാരം സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ഡീലർമാരിൽ നിന്നും 
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവ റിന് മുക ളിൽ 
നമ്പർ എസ്. 2/ 6625 / HDS എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചി 
രിക്കണം, 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,497. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 10- 9- 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
11 - 9 - 2013 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 12 - 9 - 2013, 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട. 
അവസാന തീയതി - 30 - 9- 2014. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മാ യ വിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


( 2 ) 


No. S2 -6347/2013/ HDS. 

31st July 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed Proforma are invited 
for the supply of the EIA Kits for Anti TPO — 20 Units 
for the Nuclear Medicine Department to Medical College 
Hospital , Kozhikode. 

Superscription Tender Number — S2 -6347/ 13/HDS. 
E . M. D . - 1 %. 
| Price of tender ( in duplicate ) ST Cash only/ Money 
Order X 400 . 

Date and time for close of sale of tender forms 
10- 9- 2013 , 3 p. m . 

Date and time of receipt of tender — 11-9-2013, 5 p. m . 
- Date and time of opening of tender - 12 - 9 -2013 , 
12 noon . 
| Date upto which rates are to be firm - 31 - 12- 2013 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode -8 . 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഇ . ഐ . എ . കിറ്റുകൾ, ആന്റി ടി . പി. ഒ. യ്ക്ക് വേണ്ടി - 20 യൂണിറ്റ് 
സപ്പെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ എസ്. 2/ 
6347 / 13 / HDS എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 7 400 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 9 - 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
11 - 9 - 2013, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 21 - 9 - 2013, 
12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31-12 - 2013. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മാ യ വിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


( 3 ) 
No. S1-6509/2013. 

2nd August 2013. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of " Surgical Instruments for the Department 
of Cardio Vascular Thorasic Surgery " to Medical College 
Hospital, Kozhikode . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted - No. S1 - 6509 /13. 
| Estimate Cost 7 5,00, 000. 

E . M. D . 16. 
| Price of tender ( In duplicate ) ST Cash only/ 
Money Order - 1 ,145 . 

Date and time for sale of tender form 
23 - 9- 2013, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 24 -9-2013 , 5 p . m . 
| Date and time for opening of tender - 25 - 9 - 2013, 
12 noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31- 1- 2014 . 

Address of officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent , Medical College Hospital , Kozhikode. 

-- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
കാർഡിയോ വാസ്കലർ തൊറാസിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റി 
ലേക്കാവശ്യമായ സർജിക്കൽ ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ന് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം - നമ്പർ എസ്. 1/6509 /13. 

അടങ്കൽ തുക ? 5, 00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) { 1,145. 

ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23 - 9- 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
24 - 9 - 2013, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25 - 9 - 2013, 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 1- 2014. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്ന തും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേ 
ണ്ട തു മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


No. S1- 5159 /13/ HDS. 

3rd August 2013. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College , 
Hospital, Kozhikode. 


Tender No . and Name of 
Items with Estimate PAC 


No . 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 12- 2013. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


S1/ 5159 / 13 / HDs - -SQL Standard Edition ( Latest 
Edition ) { 1,25,000 . 


2 


S1 / 6980/ 13/ HDS - Electro Surgical Generator/ 
Cautery R 5,00,000 . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 


E . M . D . _ 10 %. 


3 454 for Sl . No . 1 and 3 1 ,145 


TENDER NOTICES 


Cost of tender form 
for Sl. No . 2 . 


( 1 ) 


Superscription tender number should be specifically 
noted. 


No. S1- 2829/2013 /IMCH . 


29th July 2013. 


Date and time of sale of tender forms 
11- 9-2013 , 3 p . m . 

Date and time of receipt of tender - 12 -9- 2013, 5 p . m . 

Date and time of opening of tender - 13 - 9 - 2013 , 
12 noon . 

| Date upto which the rates are to be firm - 31-12- 2013. 

| Price of tender (in duplicate ) ST Cash only/ Money 
Order. 


Sealed tenders are invited for supply of Hospital 
items in IMCH Medical College , Calicut- 8. List of item can 
be had from the office of undersigned during office hours 
on any working days. Envelop containing tenders should 
be superscribed with tender numbers or indicated in the 
statements below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut-8 , Kerala. 
Tender must be submitted is sealed cover. Tender will be 
opened on 11 - 9 - 2013 at 11 a.m . in the presence of such of 
the tenderers or their authorized persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate cost - 1 2 ,27,500. 


Cost of tender forms (Including Tax ) : 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Original 7 630 . 


Duplicate 


X 315 . 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ 
വിവരവും അടങ്കൽ തുകയും 


1 എസ്1 /5159 / 13 - എസ്. ക്യൂ . എൽ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 

എഡീഷൻ ( ലേറ്റസ്റ്റ് എഡീഷൻ) { 1,25,000. 
2 എസ്1/ 6980 / 13 - ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ ജനറേറ്റർ 

കോട്ടറി ? 5, 00 ,000. 


If sent by post, postage charge -? 50 . 
Closing date and time of tender forms— 9- 9 -2013 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
10 -9- 2013, 5 p. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31- 3-2014. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- ന് ? 454, 
കമനമ്പർ 2 - ന് ? 1, 145. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of tender 
forms in which will not be refunded on any 
circumstances . 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11-9 - 2013, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
12 - 9 - 2013 , 5 മണി. 


The tender forms are not transferable . Cheques , 
postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 13 - 9 - 2013 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. The 
undersigned has the right to postpone/ cancel the tender 
without further notice . 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യശി ശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഹോസ്പിറ്റൽ 
ഐറ്റംസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി ക ളി ലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 11 -9- 2013 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 2,27,500. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 


No. S1 - 4002/ 2013 /IMCH. 

1st August 2013. 
Sealed tenders are invited for supply of Non Vacuum 
tube items in IMCH Medical College, Calicut- 8 . List of 
item can be had from the office of undersigned during 
office hours on any working days. Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender numbers and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College , Calicut- 8 , Kerala. Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
25 - 9 - 2013 at 11 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded on any circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques, 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 


Approximate cost - Y 5 ,20 ,800 . 


Cost of tender forms ( including Tax ): 


ഒറിജിനൽ ൽ 630. 


Original 


1,260 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 9 - 9 - 2013, 3 മണി. 


Duplicate { 630. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 9 - 2013 , 5 മണി. 


If sent by post, postage charge — 50 . 

Closing date and time of tender forms— 23-9 -2013 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
24-9- 2013, 5 p. m . 

Date up to which rates are to be firm — 30 -6 -2014 . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 9 - 2014. 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തിസമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


SPECIFICATION 


Item 


Quantity 


NAME OF ITEM WITH QUANTITY 


80000 


1. K3 EDTA (Non Vaccum ) 
2 . Oxalate tube fluoride (Non Vaccum ) 
3 . Clot Activator tube (Non Vaccum ) 


60000 


1. Injection Valathamate Bromide — 2000 . 
2. Tab . Misoprostol 200 mcg. 21000 . 


108000 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 
The undersigned has the right to postpone / cancel the 
tender without further notice. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃ ശി ശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ നോൺ വാക്വം 
ട്യൂബ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8 , 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാ ണ് . 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി യി ലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
വരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 25 - 9 - 2013 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ഐ . എം . 
സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നപകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് 
എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നത 
ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 5,20,800. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 1,260 ( നികുതി സഹിതം ). 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 630 ( നികുതി സഹിതം). 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 9 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 9 - 2013 , 5 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 6 - 2014 , 

ഇനവിവരം 


80000 


- പ്രൊഡക്ടിന്റെ പേര് 

അളവ് 
- 1. K3 EDTA ( നോൺ വാക്വം ട്യൂബ്) 
2. Oxalate tube fluoride (cm ) Udlo sym ) 60000 
3. Clot Activator tube ( നോൺ വാക്വം ട്യൂബ് ) 108000 

- കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal and Child Health , 
GovernmentMedical College , 
Kozhikode. 


- ( Sd.) 


Superintendent. 


